ROZA Z BRANICKICH 


wdowa po profesorze 


ur. 3 sierpnia 1854 r. opatrzona sw. Sakramentami, zmarla w Rudniku 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


w czwartek dnia 5 marca 1942 roku o godzinie 10', rano w kościele 
OO. Reformatów w Krakowie 


o czym zawiadamiają: 


syn, córki, zięć i wnuki. 


poGRzeBoww „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 
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